LEON CEDZYNSKI 


czeladnik krawiecki, 


przeżywszy lat 47, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł we Czwartek dnia 29 Czerwca 1599 r. 


W smutku pozostała żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Znajomych, oraz pobożna Publiczność na wy- 
prowadzenie zwłok, które się odbędzie w Sobote dnia 1 Lipca b. r. o godz. 3-ciej po południu z ulicy 
Grzegórzeckiej wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie sie w Poniedziałek dnia 3 Lipca 1899 r. o godz. 9-tej rano w kościele OO. Reformatów. 


Drukiem W Korneckiego w Krakowie. 


